FUJITSU 


取お説明書 
上手にご利用いただ<ために 


ぶ;まぶ蔵庫 

巧な ER-V31BH 



•正しく安をにお使いいただくために、ご使用前に、この『日が及説明書』 
をよくお読みください。 

•特に、「安を上のごミま意」は、必ず読んで正しくお使いください。 

ご使用中にわか6ないことが不具含が生じたときにお役に立ちまず。 
参お読みになつた後は、お使いになる方がいつでも見6れるところに 
『保証書』とともに必ず保巧してください。 


保証書別添 


•この目が及説明書は、再生紙を使用していまず。 


株式を社富±通ゼネラル 





















各部のを前/特長 


吸引ち却 


冷気を天井か6吹さ出し、ムラな 
<、スピーディに貪品を包か送 
か、庫内背面へ吸い这んで冷やし 
ます。 


ジ心 キ 故:^卜山イ I 


最上段のトレイの高さを、2段階 
に調節できます。 


續 

庫内の気になるニオイをとリます。 


ぶ蔵室 


チルド室 




ぶ凍室 

•上段:貯水スペース&ぶ;まコーナー 
鲁下段：ぶ;まコーナー 


公’乃ぶ 却 if スミム 


ぶ蔵室と冷凍室を別々のちが器で 
しっかリ冷やします。 



庫内の湿度が上がつたとさ、急速 
に湿度復帰します。 



使用状況で、自動的に省エネ運転 
に切リ替わリます。 
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安を上のごミ主意 

•ご使用前に、この「安を上のごミ主意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
参この項目は、いずれも安をに関する内容でずので、必ず守ってください。 


♦表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを書が損書の程度を々の表示で区分し、意味は 
次のようになつていまず。 


A 警告 

日が及いを誤った場含、使用者が死 C または重傷を負う可能性が想定されるもの。 

A ミ主意 

日が及いを誤った場含、使用者が傷害を負うを陵が想定されるものおよび物的損書のみ 
の発生が想定されるもの。 J 


♦お守リいただく内容の種類を々の表示で区分し、意味は々のようになつていまず。 


f 絵表示について 

(下記は一例でず。） 

Q 

禁止 

( S ) 

分解禁止 

攀止れ 

(D 

接が!禁止 

( S ) 記号は、してはいけない「禁止」巧容でず。 

記号のやがおくの絵は具体的な禁止巧客を表していまず。 

〇 

必ず実施 

V 

〇 

アース 線 
接続 

菱 


•記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 
記号のやがおくの給は具体的な指示内容を表していまず。 


A 警告 


15 AW 上のコン它ントを単独で使用して 
<ださい。 


〇 

必ず実施 



他の器具と併用した分岐 
コン它ントは異常発熱し 
て発义の原因となリます。 


電源は交流 100 V 専用コン它ントを使用 
して <ださい。 


〇 

必ず実施 



100 VW 外の電源は义災 
や感電の原因になリます。 


電源ブラヴにホコリが付着していないか、 
方夕、ソキのないよ5にプラヴの巧を根元 
まで差し込んでいるか、確認してください。 


ホコリが多く付着していた 
リ、差し込か方が不完全な 
場含は、乂災-感電の原因 
となリます。 


電源プラヴはコードが下向きになるよ5に 
差し込んでください。 



必ず実施 


〇 

必ず実施 



逆に差し送むとコードに 
無理がかかリ、ショート • 
過熱し、感電•発义の原因 
となリます。 


地震などによる賠倒防止の処置をしてくだ 
さい。 （8 ページ参照） 


〇 

必ず実施 



冷蔵庫が倒れてケガの原因 
となリます。 


アースを確実におリ巧けてください。特に 
水気が湿気のある巧に据イ寸けるときは必ず 
アースエ事をしてください。 （8 ページ参照） 


アースをしまだんと漏電- 
感電の原因となリます。 
アースエ事は、販売店に 
ごホ目談< ださい。 



アース 線 
接続 
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A 警告 


電源コードが電源プラヴが傷んだリ、コン它 
ントの差し込みがゆるいときは使用しないで 
<ださい。 


0 

禁止 



感電•ショート-発乂の原 
因となリます。 


電源コードをぶ蔵庫の脚が家具などで踏ん 
だリ、押し付けたリしないでください。 


* 末 
示 



電源コードを加工したリ、無理に巧げたリ、 
引っ張ったリ、ねじったリ、たばねたリしない 
で < ださい。 


禁止 



電源コードが破損し义义 
感電の原因となリます。 


煙が出たリ、変な臭いがするなど異常を 
発見した6すぐに電源プラヴをコン它ント 
か 6} ちいてください。 


煙が出な<なるのを確認 
して、員反売店に修理を依頼 
して < ださい。 



お手入れの際は、必ず電源ブラヴをコン 
它ントから}ちいてください。 


電源プラヴを巧くときは、コードを持たずに 
必ず電源ブラヴを持って}ちいてください。 




1=> 



めれた手で巧さ差ししない 
でください。感電•ショート 
の原因となリます。 





コードを引っ張って巧く 
とコードやプラヴを傷め 
て、乂ぶ•漏電の原因とな 
リます。 


庫内のを交換するときは、必ず電源ブラヴ 
を}ちいてか6おこなつてください。 


長期間ご使用にな6ないときは、必ず電源 
プラヴをコン它ントか 6} ちいてください。 


1=> 


C 

Si ミ 



巧かずに作業すると感電の 
原因となリます。 


C 

Si ミ 



そのままにしておさますと 
絶縁が悪 < なリ感電，漏電， 
义おの原因となリます。 


方'ス漏れがあつたときは、ぶ蔵庫がコン它ントには手を触れないで、窓を開けて換気を 
よ < して < ださい。 


〇 

必ず実施 



冷蔵庫の電源プラヴを巧いたリすると、スパークによリ引义爆発し、义义•义傷の 
原因となリます。 


ご使用前に 
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A 警告 


ドアをいきおいよく開け放したリ、開けたドアによリかかったリしないでください。 



湿気の多い巧が水のかかる巧への設置は 
避けてください。 



贊止れ 


漏電の原因となリます。 
水気の多い巧へ設置する 
とさは必ず漏電遊断器を 
設置してください。 


上に水を入れた容器を置いたリ、水につけ 
たリ、水をかけたリしないで<ださい。 



7攀止れ 


こぼれた水で絶緣を悪< 
し、漏電义災•ショート•感 
雲の原因となリます。 


上に重量物が不安定な物を置かないで < だ 

さし、。 


ドアにぶ6さがったリ、引き出し扉に 
乗ったリしないでください。 


巧 


挂み鸿1 



0 

禁止 


ドアの開閉で落下しケだの 
原因となリます。 



禁止 


してケだの原因となリます。 


揮発しがすく引义性のものが、可燃性スプ 
レーは、そばで使用したリ、中に入れたリ 
しないで < ださい。 


電気接点のスパークで引乂 
爆発や义災•义傷の原因と 
なリます。 


医薬品が学術資料は入れないでください。 



禁止 


0 

禁止 



家庭用ち蔵庫は、湿度管理が 
厳しい物は保ちでさまだん。 


改造しないでください。また、ヴービスマン 
W タトの人は分解 • 修理をしないでください。 


ぶ蔵庫を廃棄処分するときは、ドアパ、ソキ 
ンヴをはずしてください。 


(S) 

が解禁止 


ノ • K 



た= 

も 


乂災•感電-ケだの原因と 
なリます。修理はお買上げ 
の販売店または当社サービ 
ス窓□にごホ目談< ださい。 



必ず実施 


幼児が閉じ込め6れ、事故 
の原因となリます。 
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A ミ主意 


調節用前脚を回すときは、ぶ蔵庫を少し後方 
に傾けてから回してください。 


〇 

必ず実施 






後方に傾けないで回すと、 
床巧を傷つける原因となる 
ことがあリます。 


ドアを閉めるときは、とっ手を持って閉め 

てくだか < — ヒンジ部 

ドア及びヒンジ部付近を 
持って閉めると、指をはさ 
んでケガをする原因となる 
ことがあリます。 


〇 

必ず実施 



据イ寸けるとまは、巧がて夫で水平な巧へ 
設置してください。 じゅうたん、畳、フ□-リンク‘ 

塩化ビ ニール 製の床巧などに 
振付けるときは、丈夫な板を 
敷いて < ださい。直接、据付け 
ると転倒によるケガや、床巧 
の変色の原因となることがあ 
必ず実施 リます。 



移動•運搬をするときは、庫巧の食品をおリ出 
して製氷皿の水を捨て （21 ページ参照）、蒸発 
皿の水を}ちいてください。 （19 ページ参照） 


〇 

必ず実施 



そのまま運搬すると貪品 
が傷んだリ水がこぼれて、 
床巧が変色する原因とな 
ることがあリます。 


運搬するときは、背面の運搬用とつ手と 
底面の調節用前脚に確実に手をかけて運搬 
してください。 （21 ページ参照） 


〇 

必ず実施 



ほかの巧を持って運搬する 
と手がすべってケだの原因 
となることがあリます。 


食品を収納するときは、備よリ前にはみ 
出さないよ5に入れてください。 

◎ み II 


はか出しているとドアが閉 
ま6な< なつたリ、ポケット 
のビンなどが割れてケだの 
原因となリます。 



禁止 


ビ、ソクフリーポケ、ソト前列には、底まで 
入らないボトル類は入れないで< ださい。 


出し入れ時に落下したリ 
破損してケガをする原因 
となることがあリます。 


臭ったリ、変色した貪品は奠ベないでくだ 

さし、。 



禁止 


0 

禁止 



腐敗によリ、病気の原因と 
なることがあリます。 


ぶ涼室にビン類を入れないでください。 


傷つきがすい巧の上では、ぶ蔵庫下部の 
キトスター(車輪)は使用しないでくださし、。 


0 

禁止 


n 

1符 

'C 

fa 


中身が凍って割れ、ヶガの 
原因となることがあリます。 


0 

禁止 



床を傷つける原因となる 
ことがあリます。 


ぶ沫室内の食品が容器（特に金属製のもの） 
には、めれた手で触らないでください。 


凍傷の原因となることが 
あリます。 


ぶ蔵庫の底面には、手を入れないでください。 



接触禁止 


0 

接触禁止 


ド I 


冷蔵庫の底面には機械部分 
があリ、ケだの原因となる 
ことがあリます。 


ご使用前に 







































































木感電防止のためにアースを取リ付け 
て < ださい。 

、電源コンたントにアース端子があ 

る場含 

アース 端子と アース 接続ネジを アース 線（另 y 
売）で確実につないで < ださい。 



お買上げの貞反売店または電気工事店に依頼し、 
アースエ事 （ D 種接地工事 • 有料）をして < だ 
さい。 


次のような巧にはアース線を接続しないで< 
ださい。 

•水道管でガス管 

(爆発や引乂のを隙があリます） 

•電話線や避雷針のアース 
(落雷のとさを隙があリます） 

■特に水気のるい場巧に据え付ける 
場さ 

アースの他に漏電遮断器を設置することが養 
務づけ6れています。詳し<はお買上げの貝お 
売店にごホ目談< ださい。 


^ N 

このぶ蔵庫は家庭用ぶ蔵庫です。 

使い方のはげしい業務巧としてご使巧になると、 
ぶえに<<なる場合があリますので業務巧として 
はで向さです。 

\_ J 


振付けるときは 



万一の地震(しそなスて 

•背面上部の運搬巧とつ手の巧 
に丈夫なベルトなどを通して 
壁や柱に固定して < ださい。 


風通しのよい所に 

•風通しが悪いとちえにく 
<、電気代のムダになリ 
ます。 

* 背面も少し開けて<ださ 
し、。風通しの悪い場所等 
では、なるベ < すさ間を 
開けてぐださい。 

熱気 • 湿気の少ない巧に 

•直射日光が当たる所やコン□の近< に置< とぶ 
えに<< なリ、電気代のムダになリます。 

•湿気の多い巧や水のかかる所に置< と、サビや 
漏電などの原因になリます。 

巧がで夫で水平な所に 

•調節雨前脚を回し、高さを調節して水平に固定 
して < ださい。 

•床がじゆうたんや畳-フ□ーリンヴ-塩化ビ 
ニール製の床巧の場合、下部全面に丈夫な板を 
敷いて < ださい。（ぶ蔵庫底面の熱による変色 
防止） 


前面 カバー 


•ぶ沫室扉を少し手前に引いて、前面カバー取付 
け部の突起を調節巧前脚の側面の巧に引つかけ 
て取リ巧けてください。 



10 cm 上 



ネ扉側面は、扉を開け 
たとき壁に当た6な 
いよ3にすさ間を開 
けて < ださい。 



-- 

♦ぶ蔵庫の設置状況によリ、電話機-インターホ 
ン-ラジオ-テレビなどに雑音が入ったリ、映 
像が乱れたリすることがあリます。このような 
ときは、ぶ蔵庫か6できるだけ離していただ< 
か、ぶ蔵庫に アース （接地）することをおすすめ 
します。 

ぶ蔵庫か6影響される距離は、電波や設置のが 
態によリ異なリます。 


8 




































































上手な食品の入れ方 

※使い始めにフラスチックの臭いがすることがあリますが、庫内がちえてくれば消えます。 


振付けをした6 



鲁庫内をふ< 

柔6かい巧でていねいにふさま 



•電源を入れる 

電源プラヴをコン它ントに差し 
送みます。 



• 5 ~ 6時間運おする 

庫内が十分ぶえてか6食品を入 
れます。 


周囲温度が高い夏場などは食品 
が十分にぶえるまで約24時間 
ぐら いかかることがあリますの 
で、翌曰にぶえ具合をお確かめ 
<ださい。 


食品を入れるとき 


参熱いものはぶまして •包んで 

庫内の温度が上がリ、電気代の ラップすることで、乾燥や臭い 
ムダになリます。 移リをよリ防ぐことがでさま 

す。 




•ふいて 

食品や容器には意外に多<の 
ミちれが付いています。洗った 
ものも水をよ < 切ってか6員宁蔵 
して < ださい。 



食品の入れ方 


参0及い込み□はふさがない•すき間を開けた方が••- •引き出し式ドアに袋など 


ぶ気の吸い送み□をふさぐと 
食品がぶえに<< なリます。 



すき間を開けた方が、ぶ気の循 
環がよ < なリ、よリぶえやす< 
なリます。 


っ吸い送み □ 



がはさまれないよ3に 
入れる 

ぶ気の漏れを防ぎます。 

でノ，\- 

A 


城 I 


が 


邸 


乂 


ぶ蔵庫に入れない方がよいわの 


•バナナ、□ン、パイナップルなど。召し上がる 
直前にぶやすことは差し支えあリまだん。 


ぶ蔵庫に入れる必要のないもの 


•玉ねぎ、カボチト、にんじん、いも類はぶやして 
保ちする必要はあリまだん。 


ご使用前に 
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操作パネルと温度調節 


操作パネルの名前 






♦強（チルド) 



/で屬全 

温度調節ボタン 




ぶ涼室 

温度調節ボタン 


• G 急ぶ凍 •! -急ぶ涼ボタン 


Control Panel 

温度調節 


温度調即のしかた 


ボタンを1回押すごとに、設定できます。 


ぷ蔵室 


ぶ蔵室 


•強（チルド) 

:^〇 


ぶ凍室 


•強 

•中。 

•弱 

• 〔急ぶ;東] 


左図の 


C ) ボタンを 
^押すごとに 


n 

強（チルド) 

今よ 


Control Panel 

温度調節 


の順に点なランプの 
位置が変わリます。 
お巧みの温度の位置 
に含わだて< ださい。 


ぷ凍室 


/-\ 


ぶ蔵室 


•強（チルド) 

::〇 


ぶ凍室 


•強 

•ゃ。 

•弱 

•[ 急ぶ凍] 


Control Panel 

温度調節 


左図の 

() ボタンを 
^押すごとに 



の順に点なランプの 
位置が変わリます。 
お巧みの温度の位置 
し合わだてぐたさい。 
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温度調節位置と庫内温度 


温度調節位置 

冷蔵室 

ぶ凍室 

強 

「中」よリ2〜3でおくなリます。 

中（通常） 

約2〜5で 

約-17〜-21で 


「中」よリ2〜3で高<なリます。 


* 表の温度は、周囲温度30で、食品を入れずにドアを 
閉め、温度が安定したときに測定した値です。 

* チルド室と野菜室の庫内温度は、ぶ蔵室の温度調節 
位置を変えると、共に変化します。 

•通常は「中」の位置でお使い<ださい。特にぶえ具 
合を変えたいときのみ温度調節をして<ださい。 


急;ち凍のしかた 


ボタンを1回押すだけで、設定できます。 


ぶ蔵室 


♦強（チルド) 

: SO 


ぶ凍室 


•強 

•中 厂) 

•弱 Ky 

•[ 急;ち凍) 


Control Panel 

温度調節 


左図の 

し 急ぶ;ま J ボタンを 
押すごとに 


^ 急;ち凍 

i 

• I 急;ち;ま1 


の順にランプが 
点の（設定が態）、 
消な（未設定が態） 
を繰リ返します。 


急ぶ;まについて 


•霜取リ中は急ぶ凍運転はしまだん。 

霜取リ終了後に急ぶ凍運転を行ないます。 

また、コンプレッサー停止後の8分間は、コン 
プレッサー保護のため急ぶ凍運転はしまだん。 


使 

し、 

方 


食品凍結についてのお願い 


次のようなとさ、ぶ蔵室及び野菜室の食品が凍結することがあリます。 
•ぶ蔵室の温度調節を『強』のままにしておいたとき 
* 温度調節を『中』に戻してください。 

•冬など、周囲温度が 5° CiU 下になったとき 

* ぶ蔵室の温度調節を『弱』にすると、いくぶん凍結しにくくなリます。 
•豆腐など水分の多い食品を棚の手前に入れたとさ 

* 棚の手前は温度がおくなつていますので、なるべく奥に置くようにし 
て < ださい。 
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ぶ蔵室の使い方 

食品の種類によって、を部の特長を生かしてお使いください。 



ぶ蔵室 


フレキシブル 
トレイ（棚） 


チルドケース 


庫内灼(カバ-の中)一! 



フリーポケ、ジト（大） 
—フリーポケット 



ボトルスト、ソパー 
(チューブスタンド） 
ビ、ジヴ 

フリーポケ、ジト（大） 


フレキシブル 


•最上段と2段目のトレイ（棚）は、食品の高さによって2段階に調節できます。 

(下図は、最上段のフレキシブルトレイ（棚）の場合です。） 

•食品をのだたままの調節はおやめ<ださい。食品がすベリ落ちることがあリます。 


上段の細受けに設定したとき 


下段の棚受けに設定したとき 



棚（トレイ） 
棚受け 



-棚受け 


-棚（トレイ） 


フリーポケ、ジト（大） 


•イ寸属品の卵ケース （14 個入リ）を入れ、卵の保なにお使いください。 
(パックのままでも入れ6れます） 

卵ケースを裏返すと、小物なども保ちできます。 
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ボトルスト、ジパー（チューブスタンド) 



急速ぶ却機能について 


•ぶ蔵室に温かい食品が入れ6れたリ、長時間ぶ蔵室が開け6れて庫内 
の温度が上昇すると、自動的に急速ぶ却を行ないます。 

•庫内がぶえると急速ぶ却は自動的に終了します。 


脱臭装置について 


•ぶ気の通路（外部か6見えまだん）に脱臭装置を配置し、庫内のいやな 
臭いを取リ除さます。 

•操作やお手入れ及び部品の交換はで要です。 



使 

し、 

方 




•棚か6食品がはみ出すと、ドアが閉ま6なくなったリ、フリーポケット 
に入れたビン等が引っかかって落下することがあリます。 

•容器によっては強くこすリつけると、棚に傷が付くことがあリます。 
•フリーポケツトの物は手前に傾けないように入れてください。 
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チルド室の使い方 

食品の種類によって、チルドを上手に使つてください。 




チルドケース 


チルド室 

•乳製品や生ものなどの保ちにお使い<ださい。 


チルドケースの使い方 




チルド室について 


•食品の鮮度を保つため、約一1で〜3でのが態でぶやしてお < のが 
チルド室です。特に肉•魚-乳製品-加工食品などの保なに適して 
います。 

•食品によリチルド室にで向さなものもあリます。 

次のような食品は、それぞれ適切な保な場所へ保なしてください。 

アイスクリーム、氷、ぶ沫食品など^ぶ凍室へ 
牛乳、卵、ジュースなど ^ぶ蔵室へ 

野菜、果物 ^野菜室へ 

\ _ / 



•チルドケースの手前には、ものを置かないで< ださい。 

ビッヴフリーポケット （12 ぺージ参照）に当たリ破損する恐れがあリます。 
•チルドケースを引き出した後は、必ず元に戻してか6ぶ蔵室の扉を閉めて 
<ださい。 

•水分の多い食品（豆腐など）は凍結することがあリます。 

•細菌はチルド室でも繁殖します。特に刺し身など生ものにはご注意ください。 
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野菜室の使い方 

野菜の鮮度を長持ちさだる新鮮野菜室です。 




•野菜が凍結するときは、ぶ蔵室の温度調節を『弱』にして<ださい。 

• lOkgLU 上の重いものや水を入れると、ケースが変おしたリ、割れたリ 
することがあリます。 

•野菜室を閉めるときは、とっ手を持って閉めて<ださい。 

上面を持って閉めると、指をはさむ恐れがあリます。 

•野菜ケースは、「前」の文字を手前に取リ付けて<ださい。 








使 

し、 

方 


ぶ;ま室の使い方 参製氷 コーナー 


氷の作1：)方と保な 


* 使い始めのときはぶ沫室がぶえていないため、最初の氷ができるまで 
約5〜6時間（夏場は24時間く6い）かかることがあリます。 
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ぶ;ま室の使い方•が 3 磯お1卖_ 

，軒蔵ずる食品にミねだてお使いください。 •下段：ぶ凍コーナ ー 


貝テ氷スペース 

&;ち凍 コーナー （上段) 


製氷コーナー[製氷皿、製氷トレイ] 
(15 ページ参照） 

辟氷スペース 



ぶ涼容器（上段) 
ぶ涼容器（下段) 


ぷ凍 コーナー （下段) 





急;ち凍の使い方 


ホームフリージンヴをするときにお使いください。 

食品を素早<凍6だることがでさます。 

急ぶ;まのしかた 

1 ぶ涼容器（上段）に食品を入れる。 

2 ぶ蔵庫内、左側面にある操作パネルの G 急;ち凍1 ボタンを1回押す。 

♦操作パネルの急ぶ凍左横のランプが点なし、急ぶ凍を開始します。約60分間の急ぶ凍運転をします。 
み急ぶ凍を解除する場含、ボタンをもう一度押すと急ぶ凉左横のランプが消なし、ただちに急ぶ凍運転 
を停止します。 



\ _ / 
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c ホームフ ij - ジンヴについて ） 


ホームフリージンクを上手に使うポイントです。 

参 新鮮なものを選んでぶ凍！ 

魚はミ舌きのよいものを、野菜は新鮮なものを。 

参 平たく薄く、小分けにしてぶ沫！ 

1回分ずつ、1人分ずつ分けてお< と、ぶ沫も解凍も早<できて便利 
で経済的。 

•密閉して、二重包みでぶ凍！ 

空気にふれると酸化、乾燥して日未が落ちます。 



•食品によリぶ凍に不向きなものもありまず。 
例えば W 下の食品などです。 

一度解凍したぶ凍食品 
卵や乳製品 

水分の多い野菜（キトべツ、レタス）、果物 
繊維の多い野菜（ごぼう、たけのこ）など 



. 自動霜取りについて……霜取りの手間はで要です。 . 


•霜取リの操作と霜取リ水の処理はで要です。 

(落けた水は蒸発皿にたまリ、自動的に蒸発します。） 

ただし、移動時には水巧きが必要となリます。 （19 ページ参照） 

J に（日本工業規格）では、霜取リ中及び霜取リ終了後のぶ凍負荷温度（食品温度）の上昇が 5° CiU 下と 
規定されています。_ 


使 

し、 

方 




ぶ凍コーナーをお使いになる場含 


•ぶ凍室のぶ凍容器には、食品がはみ出さないよ5に入れて<ださい。 

扉を開けたとき、食品が後ろに落ちて扉が閉ま6な<なることがあリます。 
参ぶ沫室扉を閉めるときは、とっ手を持って閉めて<ださい。 

上面を持って閉めると、指をはさむ恐れがあリます。 

•ぶ沫室にビン類を入れると、中身が凍って割れることがあリます。 
•製氷皿はち図のように折リ曲げないで<ださい。割れることがあリます。 
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部品の取はずし、取巧け方 

目又リイ寸けるときは、おリはずし方と逆の順巧で巧つてください。 

チルドき 





•ぷ asfea 



野菜ケース 


〇—度止まるまで野菜室扉を手前 
に引さ出します。 

©レールの部分を持って少し持ち 
上げ、手前に引くとストッパー 
を越えて止ま リ ます。 



©野菜ケースを斜め上に持ち 
上げて、レールか6はずし 
ます。 



J 
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製氷トレイ 

•一度止まるまで引き出し、製氷皿を取リ出してか6、斜め上に引き上げます。 


ぶ凍容器【上段、下段】 

〇—度止まるまで手前に引さ出 
し、レールの部分を持って少 
し持ち上げ、手前に引< とス 
トツパーを越えて止まリます。 



@ぶ凍容器上段を手前か6持ち 
上げて、はずします。 


@ぶ凍容器下段はレールの部分 
を持って、本体か6取リはず 
し、持ち上げてはずします。 







•ぶ凍容器は、ぶ凍容器（上段）とぶ凍容器（下段）それぞれ専巧の容器です。入れ替えて使うことはで 
さまだん。 




排水を（背面下部） 


蒸発皿の水を巧< とま 


排水を U 


•水を受ける容器を置き、排水ホ全をはずして水を出します。 

•排水後、必ず排水す全をしっかリ締めます。（締付けが弱いと水漏れの原因となリます。） 
* 移動時 LU 外は、水は自巧に蒸発します。 


はずして丸洗いできるドアパ、ジキンヴ 



>このぶ蔵庫のドアパツキンヴは、取リはずしてみ洗いできますので、いつも清潔にお使いいただけます。 


r はずし方 1 

• 4 コーナーの外側か6引さ出すと、楽にはずだます。 

※取リ付けのとき、間違えないように、パツキンヴ裏に、 
上下左ちがわかるように目 EP をつける。 


ごミ主意：洗い方 


>めるま湯 （40° CiU 下）で洗5 




•水気をよ<ふさ取る 


•陰干しをして<ださい 


〇又リ付け方 


•まず4コーナーをはめ、その他の部分を押し送みます。 
※ドアパツキンヴがたるまないように、ご注意ください。 






お手入れ 
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お手入れのしかた 

いつもきれいにお使いいただ<ために、月1回程度お手入れをして<ださい。 


取りはずだる部品 



/で顧を 

•フレキシブルトレイ（棚） 

•フリーポケット（大） 

•フリーポケット 
•ビッヴフリーポケット（大） 

•ボトルストッパー（チューブスタンド) 



チルド室 

>チルドケース 

野菜室 

♦野菜ケース 



本体外側 

•前面 カバー 


ぶ凍室 

•ぶ凍容器（上段） 
•ぶ凍容器（下段） 





•故障や漏電の原因になリますので、直接水をかけないで<ださい。 

•化学ぞうきんの使用は、その注意書に従ってください。種類によってはプラスチックが割れることがあリます。 
•塗装や樹脂面を傷めるので次のものは使わないでください。 ^ 

アルカリ性洗剤、粉石けん、アルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン、石油、酸、如/ 

執；ぞ 卞•-户 i わ乂 ' ijl ぃ_- 

•油類（天ぷ6油など）が付いたときは、柔6かい巧に中性洗剤を3まだてふいてください。6 
プラスチック部が割れることがあリます。ふき取った後、水ぶきしてください。 



お手入れの方法 


•お手入れの前に必ず電源プラヴを巧いて<ださい。 


1 桑6かい巧に、水かめるま湯を含まだてふ<。 

•ミちれが落ちに < い場合は、食器洗い巧中性洗剤を使った後めるま湯を S まだてふいて < ださい。 
•取リはずだる部品は、水洗いができます。 

水滴た巧ミつていたら、さらにからぶきをする。_ 


庫巧 


タト側 ぶ蔵庫の背面•巧 


•フレキシブルトレイ（棚）の取付け部は、 
ミちれがたまリやすいので、その周囲をて 
いねいにふいて < ださい。 

•ドアパツキンヴは、ミちれたままにして 
お<と傷みやすいので、周囲をていね 
いにふいて< ださい。 

•底にたまったミちれや水（氷）はよ < ふさ 
取ってください。 



•上面部やとつ手 
の周囲は、特に 
ミちれがたまリや 
すいので、てい 
ねいにふいて< 
ださい。 


〇前面カバーを手前にはずす。 

@調節用前脚を回し、床か6浮かだぶ 
蔵庫を移動する。（床に傷が付かない 
ように保護巧の板などを敷< ) 
©背面、壁、床のミちれをふく。（背面は 
空気の巧流によリ細かなホコリが付 
着しやすい巧です） 
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お手入れ後の点検 


•電源コードや電源プラヴが傷んでいまだんか？ 

(電源コードが下敷になっていまだんか？） 

•電源プラヴがミちれていまだんか？ 

•電源プラヴが過熱していまだんか？ 

•電源プラヴがコンたントにしっかリ差し应まれていますか？ 

•庫内の温度調節を確認しましたか？ 

※ご不審の点がぁリました6、すぐにお買上げの販売店にご連絡<ださい。 


このよ5なとまは 


10分 W 上 
待って 

§ 


電源ブラヴを巧いたとき 

•一度巧いた電源プラヴは、すぐに差し送まないで<ださい。 （10 分 iU 上間を空けて） 

圧縮機にムリがかかリ故障の原因になリます。 

傷が付いたとき 

•塗装面に傷がイ寸いたときは、サビ防止のために早めに処理して<ださい。 

小さな傷はシールを貼る。大きな傷は防水性の壁紙を貼る。 

なお、サビが出ていた6、紙たスリでサビを落としてか6貼ってください。 

庫巧灼を交換するとき 

〇電源プラヴをコンたントか6巧く。けちかずに作業すると、感電する恐れがぁリます） 

@庫内なカバーをはずす。 

@庫内なを交換する。 

庫内抑ま、 「110 V 、 10 W □金 E 12ぶ蔵庫巧電球 （1 個)」を販売店よリお買いホめください。 




庫内 W 


移動 • 運搬について 


移動するときは 



•必ず！; TF のことを行って < ださい。製氷皿にかやかが残っていたリ食品が入ったままで移動する 
と、庫内や床をミちしたリ、傷めることになリます。 

参氷や水を捨てる。製氷皿に残っている氷や水を捨てて空にする。 

•電源プラヴを巧き、アース線をはずす。 

参庫内の食品を取リ出す。 

•蒸発皿の水を巧<。本体背面下部にあリます。 （19 ページ参照） 

•ぶ蔵庫上部の運搬巧とっ手と底面の調節巧前脚を持って運ぶ。 

* 少しの移動な6調節用前脚を回して床か6浮かだると、キたスターで動か 
だます。 

木傷つきやすい床の上では、ぶ蔵庫下部のキトスター（車輪）は使巧しない 
でください。（床を傷つける原因となることがあリます。） 



引越しのときは 


•横積は厳禁です。故障の原因になリます。 

* 50/60 HZ 共用ですか6周波数の切替えは必要あリまだん。 
•このぶ蔵庫は曰本国向けです。海外では電圧の区分が異なリ 
発煙-発乂-爆発-感電のを険があリます。 



お手入れ 
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が障かな？と思った 6 

が障かな？と思った6次のことをお調べください。 


,このようなとき W 確認してください 



をくちえない 


•電源プラヴが巧けていまだんか？ 
•ブレーカーなどが切れていまだんか？ 
•停電ではあリまだんか？ 




I 


よく;ちえない 


•温度調節が『弱』になっていまだんか？ 

•ぶ蔵庫に直射日光が当たっていまだんか？ 

•近< に燃焼器具があリまだんか？ 

•熱いものを入れていまだんか？ 

♦ドアを頻繁に開けていまだんか？ 

•食品を詰め過ぎていまだんか？ 

•ぶ蔵庫の周囲は風通しが良いですか？ 

•ぶ凍食品や貯水スペースの氷がぶ凍室の奥に落ちたリ 
ドアにはさまって、すさ間がでさていまだんか？ 
•ぶ蔵庫の周囲温度が高< あリまだんか？ 

(ぶ却力がお下してアイスクリームが柔6かくなるこ 
とがあリます） 


が 


乂 \- 

A 


ぶ蔵室、チルド室、 

野菜室の食品が;ま結する 


•温度調節が『強』になっていまだんか？ 

•周囲の温度が 5° CiU 下になっていまだんか？ 
•水分の多い食品を棚の手前に入れていまだんか？ 
参ぶ沫室の温度調節が『強』になっていまだんか？ 
(ぶ沫室の温度調節はぶ蔵庫全体の庫内温度に影響 
します） 


# 


规 


音が5るさい 


•据ィ寸けが悪<、がたついていまだんか？ 

春周囲にお益などが落ちて、音を出していまだんか？ 
•前面カバーが正し<入っていますか？ 


ろ 






庫巧のにおいが 

ヌ1(こなな 


•においの強い食品をラップしないで入れていまだんか？ 
•ぶ蔵庫の使巧開始直後ではあリまだんか？ 


ぶ蔵庫の内側に 
霜や露が付く 


•ドアが開いていまだんか？ 

参ドアパツキンヴ（特に下の方）が破れていまだんか？ ^ 
• ドアにすさ間がでさていまだんか？ ^ 
•水気の多い食品をむさ出しで入れていまだんか？ 


一 \- 

A 


巧に水われがする 


•製氷コーナーなどに水がたまったままぶ蔵庫を$3, 
移動、運搬していまだんか？ ^ 

•排水ホ全がしっかリ締まっていますか？ 


な 
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このよ 5 なとき 


確認してください 


r 


を<製氷しない 

•ぶ蔵庫のご使用開始直後ではあリまだんか？ 

ぶ蔵庫が十分にぶえていないと、氷ができるまでに約5〜6時間位 
かかることがあリますが異常ではあリまだん。特に夏場据付けた場 
合には、最初の氷ができるまでに約24時間ぐ6いかかることがあリ 
ます。 

•貯水スペースに氷 LU 外の物（ぶ凍食品など）を入れていまだんか？ 

製氷に時間がかかる 

• ドアを頻繁に開けたリ、長時間開け放していたのではあリまだんか？ 
このような場合は製氷室の温度が上昇し、製氷しないことがあリます。 
(特に夏など外気温が高いときは影響を受けやすいので、ドアを開け 
る時間は短くしてください。） 

•ドアは確実に閉まっていますか？ 

氷ににおいがある 

•においがある水や、水 LU 外の飲料水を入れまだんでしたか？ 

長時間使巧しないと、食品などのにおいが、氷に移ることがあリます。 
•清掃に洗剤、ベンジン、漂白剤、みがき粉などを使っていまだんか？ 

氷がとけている 
氷がつながっている 
氷が丸くなっている 

• ドアを頻繁に開けたリ、長時間開け放していまだんか？ 

参停電になったことがあリまだんか？ 

• ドアにすさ間がでさていまだんか？ 

参長期間貞宁氷したままにしていまだんか？ 

長期間貯水しますと氷が昇華して、角がとれて丸くなることがあリます。 

氷に白いにごリがある 

•ミネラル成分を多<含むミネラルウオーターなどを使巧していまだ 
んか？ 

白色沈殿ができる場合があリますが害はあリまだん。 

氷に凸がある 

•製氷皿全体に水が行きわたるように水路を設けてあるため、氷に凸 
部が生じることがあリます。 

貝宁氷スペースの外に氷 
が落ちている 

•氷を取リ出すときに、氷を落としていまだんか？ 

力ーテンフ□-が機能 
しない 

•霜取リ中は温かい空気が出ることを防ぐためにカーテンフ□一は機 
能しまだん。 

力ーテンフ日一の風が 
弱い 

•風が弱く感じ6れても、食品の温度上昇を防止する効果があリます。 
(故障ではあリまだん） 

V 

J 
















が障かな？と思った 6 

これはが障ではあリまだん。 



このようなとき M 説日月 


r 


/ 广 

\ 

使い始めや夏場など周囲 
温度が高いときは、ぷ蔵 
庫の前面や側面及び背面 
が熱く感じる 

露巧き防止及び放熱のためパイプを内蔵しています。 
そのため、使い始めや夏場など周囲温度が高いときは、 
特に熱くなリますが異常ではあリまだん。 

(周囲温度よリ約20度< 6い高< なリます） 

食品の貞宁蔵には影響あリまだん。 L 

1__ li 


放熱パイプ 

水の流れるよ3な音や、 
ましむ音がする 
(ザーザー、ボコボコ、 
シュルシュル、ビシ、ジ、 
バキ、ジ） 

ぶ去 P 液（ぶ線）の流れている音や断熱巧のきしむ音で、運転停止中で 
も出ます。 

ぷ;ま室内に霜や氷が付い 
たリ、ち蔵室に露が付く 

湿度が高いときや、ドアを長<開けたリ、開閉回数が多いと付<場 
合があリます。 

ぶ商庫の外側に露が付く 

夏場や梅雨時などの湿度の高いときにイ寸<場合があリます。乾いた 
巧でふいて < ださい。 

ドアを閉めたとま、 

化のドアが一瞬開く 

ドアを閉める風圧によるものです。 

野菜室に露が付いたゾ、 
野菜室に水がたまる 

V 

野菜室の乾燥を防ぐために、室内を高湿度に保っているためです。 
乾いた巧でふさ取って< ださい。 

J 


LU 上のことをお調べになリ、なお具台の悪いときは、お買上げの販売店にご連絡<ださい。 


次のようなときは故障と考えられまず。 


エラー表示によるが障のお知らだ 


ぶ蔵室の「強」「中」「弱」ずべてのランフが、 同時に点滅 しているとき。 
•すみやかにお買上げの販売店にご連絡<ださい。 


ぶ蔵室 



ぶ凍室 
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保証とア フター ヴー ビスほか 

必ずお読み < ださい。 


保証書 

(別に添付してあリます） 

V 

•保証書はお買ホめの貞反売店か 6 お渡しいたします。 

•貝お売店名、お買上げ年月曰などの記入をお確かめになリ、保証書内 
容をよ<お読みいただいて、大切に保たして<ださい。 

•なお、食品の補償等、製品修理 LU 外の責はご容赦<ださい。 

) 


f - 

保証期間中の修理 

V _ 

•正常な状態でご使用いたださなが 6 故障した場合は、お買上げの 曰] 
か 61 年間（ただし、ぶ去 P 機械部品、ぶま P 器用フアン及びフアンモー 
ターは 5 年間）無料修理いたします。 

♦なお、無料修理保証期間中でも保証書があリまだんと、代金を請求 
される場合があリますので、大切に保たしておいて<ださい。 

_ J 


グ 

保証期間経過後の修理 

V 

•保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 ] 

当社は貞反売店か 6 の注文によリ補修用性能部品を販売店に供給し 
ます。 

_ J 


f - 

補修用性能部品 
の保有期間 

\_ 

•電気ぶ蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造巧切リ後 9 年で] 
す。 

•性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

_ J 


[ ご贈答品などで購入店 
に修理依頼ができない 

1 場台 

-^ 

•お近くの当社製品取扱い店か、別紙の全国サービスネットワークに 
記載されている当社サービス窓□へごホ目談<ださい。 

_ J 



廃棄時のごミ主意 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの電気ぶ蔵庫を廃棄される場含に収集 • 運搬料金と 
再商品化の料金をお支払いいたださ、巧象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことがホめ6れています。 


f - 

•お名 . 

• ER - V 31 BH 

-^ 


•故障が態 . 

•でさるだけ詳し< 


修理を依頼されるとき 

•お買上げ年月曰…… 

•保证書し書いてぁリます 


(お知6だいただきたい内容） 

•お名前 •ご住戸 /i 

•電話番号 



•訪問希望曰 . 

ご都合の悪い曰も 



•道順 . 

•付近の目 EP も 


V - 



-/ 


困つたとま 
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仕様 I が、 

この製品の仕様は LU 下のとおリです。 





\ 

お名 


ER-V31BH 

種類 

ぶ沫ぶ蔵庫 

全定格内容積 


305L 

ぶ蔵室 


163L 

野菜室 


62L 

ぶ沫室（フリーザー） 


80L 


高さ 

1474mm 

外形ブ法 

幅 

593mm 


奥行 

678mm 

定格電任 

100 V 

定格周波数 

50/60HZ 共巧 

電動機の定格消費電力 （50/60HZ) 

105/116W 

電熱装置の定格消費電力 （50/60HZ) 

235/235W 

年間消費電力量 

ぶ蔵室内に表示してあリます 

質量 

66kg 

電源コード（有効長さ） 

2.5m 

ち沫室（フリーザー）の記号 

な■并并兴 J (フオースター）^ 


^付属品 

数、 

フレキシブルトレイ（棚） 

2 

チルドケース 

1 

フリーポケット（大） 

1 

卵ケース （14 個入） 

1 

フリーポケット 

1 

ビッヴフリーポケット（大） 

1 

ボトルストッパー（チューブスタンド） 

1 

野菜ケース 

1 

冷凍容器（上） 

1 

冷凍容器（下） 

1 

L 前面カバー 

1 ) 


Xたえず製品の改良を行っておリますので、一部仕様の変わることがあ 
ります。 


上手に節電ずるために 


ぶ蔵庫は家庭でいちばん電気を使います。毎曰のちょっとしたむがけで、 
電気代に大さ<差がつさます。 

•ドアの開閉は少な<! 

•半ドアに気をつけて！ 

•ぶやし過ぎないように！ 

•熱いものはぶましてか6入れる！ 
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ぶ蔵庫の消費電力量について 


ぶ蔵庫の消費電力量は、に0(国際標準化機構）規格に準じた日本工業規格 「JS C 9607」の消費電力量試験 
巨法によリ測定し表示していましたが、よリ実使胤こ近い消費電力量表示のため、新たに扉開閉を加えた測定 
方法りに C 9801」を決め、1999年3月か6その測定値を表示することとしました。また、消費電力量の 
表示も巨法が「1力月当リ」であったのに巧し、季節によリ消費電力量が異なることと、他の家電製品の表示 
とも合わだるべ<「年間消費電力量」の表示にしました。なお、実使用時の消費電力量は、周囲温度や湿度、 
扉開閉の頻度、新たに入れる食品の温度や量によって変化します。 


消費電力量の測定基準 


f 測定ち法 

目法 （JS C 9607 試 

:験ちま） 

JS C 9801 ^ 

電気;を蔵庫区分 

を凍を蔵庫 

を凍庫 

を凍を蔵庫 

を凍庫 

巧凍室性能 

スリースター-フォースター機種 

スリースター-フォースター機種 

温度測定 

を凍室 

-18 でし U 下 

-18 °CIU 下 

-18 でしソ下 

-18 で!:^下 

を蔵室 

5でしソ下 

- 

5 °CLU 下 

- 

扉開閉 

を凍室 

なし 

8回/曰 

8回/曰 

を蔵室 

なし 

25回/曰 

- 

尸口」囲/皿挺 

25で 

25で 

相対湿度 

45〜85% 

70 ±5% 

負荷条件 

有負荷（模擬負荷） 

無負巧 

消費電力量の表示 

V 

月間消費電力量 （ kWh / 月） 
W 25 X 365 曰/に 力 月 

年間消費電力量 （ kWh / 年） 

W 25 X 365 日/年 J 


\ N 巧 •• 周囲温度25ででの1曰当リの消費電力量 （ kWh / 曰） 


ぶ凍室（フリーザー）の性能について 


このぶ蔵庫のぶ凍室の性能は E 1】 （フオースター）です。 

ぶ凍室（フリーザー）の性能は、日本工業規格 （ J に C 960 7) に定め6れた 
方法で試験したときのぶ凍室 (っ、 J ーザー）内のぶ凍負荷温度（食品温度）に 
よって表示しておリます。 

• JIS の試験方法は次の通リです。 

① ぶ蔵室内温度が、 0° CiU 下とな6ない範囲で最もおい温度になるよう温度 
調節ダイたルを調節して試験します。 

② ぶ蔵庫の据付け場所の温度は15で〜30での範囲を基準としています。 

③ ぶ沫室定格内容積100 L 当たリ 4.5 kgLU 上の食品を24時間 LU 内に 
-18 でじ(下に凍結でさるぶ凍室をフオースター室としています。 

•ぶ凍食品の保な期間 

ぶ凍食品の保た期間は、食品の種類、店頭での保たが態、ぶ蔵庫の使巧条 
件などによって異なリ、ちの表の期間は一応の目安です。 


庫巧温度のミ 1" リ方 


ぶ蔵庫は、 J にに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内 
の温度はぶ蔵庫の据付けが態や外気温、使巧条件などによリ変化します。 
しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大き<、その温 
度は空気のように大き < 変化はしまだん。従って、一般の空気温度を計る 
温度計では変化の少ない食品温度の測定がでさまだん。そこで、空気温度 
の影響を受けに < <、食品に近い温度を示すぶ蔵庫巧温度計を発売してい 
ます。ご購入の際はお買上げの販売店にご相談ください。なお、一般のア 
ルコール温度計でぶ蔵庫内の食品ホ目当温度を計る場合は、ぶ蔵庫中段の棚 
の中央に約100 ml の水を入れた容器を置さ、感温部を水中に3時間程度 
浸しておきますと、食品に近い温度が得6れます。 



^記号 

放がが J フォースター^ 

ち凍負荷温度 
(食品温度） 

一 18° CL ソ下 

ち凍食品の 
宁蔵期間の目安 

約 3 力月 

J 


困つたとま 
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を国ヴービスネ、ジトワーク 


修理-お取扱い-お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで 
お困りの場合は、最寄リの当社サービス它ンターへご相談ください。 

テレフォンヴービス巧044 (857) 3000、巧072 (332) 3841 


URL http :// www . tg - cs . co.jp j 


北海道 


•ヴー ビス コール 它ン ター ホし幌 

)a 011(251)18已8(げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 

干 060-0007 ホし幌巿中央区化 t を西13了目9塞地の1芭本ビル 


C 北海道を域 

北海道ヴービス tz ンター 

3011(241)4622(11；) 


東北 


•ヴー ビス コールた ンター仙台 


青森-秋田•岩手•宮城¬ 
い U お •福島地区 _ 


仙台ヴービス它ンター 

so の (239)5106( け） 

ヴービスステーション 


な017 (7 の）9012 (代） 
な019(638)日130(け） 
30188(67) 1281 ( It ) 
0023(645)6330 (け） 
狂 024(9 の)5570(け） 


巧022 (239) 5233(げ） 

, FAX 0120 070-220(フリ-グイヤル） 

干983-00%仙台市宮城野区扇の3 T 目己番已号 

干 030-0813 青森巿松、原 1-5-5 サンシトインプラザお原 B -101 
干 020-0891 岩手県紫綱陕巾町流通 tz ンタ-南 3 T 目9塞5号 
干 010-0972 秋田市八橋田五郎1 - 12 -已1 
干 990-0832 山お市城西巧4 了目 2 0-31 
干 963-8851 郡山市開巧2 了目37番23号 


都圏 


参サービスコールたンターま京 


ま京地区 


神奈…•埼玉•千葉•巧城- 
山梨-群馬-祗木-静岡- 
長野-新潟地区 


まま第ーヴービス它ンター 

巧 03(3864)9331( け） 
大客ヴービスたンター 

凸 048(668 )4812( け） 

ホ白ヴービス它ンター 

巧0471 (67)7163( け） 
ヴービスステーション 
千葉 0043(266)6151 (け） 
宇都宮 0028(662)8 の1(け） 
高崎な027(328)0711(け） 
新潟 0025(271) の51(け） 

J II 崎ヴービス它ンター 

な044(861 )7825 (代） 
東京第ニサービス它ン ター 
凸04の (53)6709( け） 
横;'兵ヴービス它ンター 

0045(944 )3900 (け） 
ヴービスステーション 
多摩 00426(36)5697( け） 
松本 S 0263(27)3246(1 t ) 
静岡狂 054(237)8859( け） 

ミ兵松凸 053(464)0068 (け） 


巧03 (3856) 6091(げ） 

FAX 0120 070-220(フリ-グイヤル） 
狂044 (861) 7700(げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 


干111 - 0051まま都台ま区蔵前4 了目旧香6号蔵前柴田ビル 

干 330-0031 さいたま市吉野目202番地1号 

干 227-0023 柏市中央1 T 目9番2号父なビル 

干 260-0843 千葉市中央区末広己 T 目11番9号 
干321 -0912 宇都宮市石井巧2578番地 
干 370-0831 高崎市新巧6 番19 号 
干 950-0863 新潟市卸新巧1 T 目842番地28 

干 213-8502 川崎市高津区末長1116 

干 180-0014 武蔵野市関前3 T 目1日塞10号 

干 224-0007 横;'兵市都筑区ち田南5了目18番53号 

干 192-0914 八王子市片倉の311 - 1リーべ片倉1階 
干390 - 0843が本巿高宮南8 了目12香地が本丸和ビル1階 
干422-80%静岡市高松2 了目17蚕33号 
干43巳-0048ミ兵お市上西巧3己-己 


•ヴー ビス コール 它ン ター 大阪 


""愛知-岐阜 • S 重•富山< 

LjSjii •福井地区 


を古屋ヴービス它ンター 

0052(775)1847 (け） 

をミ尺ヴービス它ンター 

な 076(291)2354( け） 

サービスステーション 

=重な059(232)7407(け） 


巧072 (332)3311( げ） 

FAX 0120 070-220(フリ-グイヤル） 

干46日-0028名古屋市名ま区猪高台1了目131日番地 
干 921-8014 金ミ尺市糸田1 T 目71番地 
〒巳 14-0102 津市栗真巧屋巧170 9番地 


お畿地区 


•ヴー ビス コール 它ン ター 大阪 


r 大阪•京都•和歌山•奈良 • 1 

兵庫-滋賀巧区 


巧072 (332)3311( げ） 

FAX 0120 070-220(フリ-グイヤル） 


大阪ヴービス它ンター 

巧 06(6304)1593 (け）干 532-0012 大阪市淀川区木川ま 2 T 目2番10号 

お原ヴービス它ンター 

巧 072 (331 )9281 (け）干 580-0004 松原市西野々2 T 目1番45号 

サービスステーション 

京都巧 075(931 )0486( け）〒601-8213就怖南臥世中义世 5-2-1 邮壁ビルク•ラハイツ1階 


四国 


参ヴービスコール它ンター大阪 


f ■広島•岡山-鳥巧-島根 • 

山 □ • 香 jll • 徳島 • 愛媛 • 
高知巧区 


狂072 (332)3311( げ） 

FAX 0120 070-220(フリ-グイヤル） 


に島サービス它ン ター 

な082(日 03)5118( け） 
高おサービス它ン ター 

な087 (885 川11(け） 
ヴービスステーション 

岡山垃086(244)4217(け） 
松江 30852(21 )9014(1 t ) 
松山巧 089(934)0857 (け） 


干733-00%広島市西区南観音の17番9号 

干 761-8084 高お市一宮巧2日8番の1 

干 700-0975 岡山市今1 T 目13塞33号 
干690 - 0015が江市上乃木 9-2-17 シェルブラン102 
干 790-0952 松山市朝生田巧7 - 1 - 3 2 


参サービスコールた ンタ ー福岡 


r 盾岡-大巧-佐賀-長崎- 

熊本•言;喊•庭巧島•沖縄 
地区 


福岡ヴービスたンター 

な092(日52)14：35(け） 
サービスステーション 
北九州 3093(921 )4572(1 t ) 
大巧な 0975(58)1524 (け） 
熊本な 096(:360)3981 (け） 
庭巧島凸 099(254)650 日(け） 


狂092 ( 已 42) 0500 ( げ） 

FAX 0120 070-220(フリ-グイヤル） 


干 815-0031 福岡市南区清水2 了目9番29号 

干 802-0064 化九州市か倉化区片野4了目 3-18 木巧ビル1階 
干870 0907大分市大津巧1 - 14 - 2 
干862 - 0913熊本市尾の上4了目11 - 47号ミヒ□ビル 
干 890-0073 鹿巧島市宇宿3 T 目17番13号 


木住所•電話香号は変更になることがありますのでご了承ください。 

(平成14年1月現な） 


の 

愛情点檢 

長年 ご 使用の ぶ 蔵庫の点検を！ 

このようなをがはあリまだんか？ 
鲁電源コード•プラヴが異常に熱い。 
•電源〕ードに深し、傷や変形がある。 
♦こげくさい臭いがする。 

参冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 
春ビリビリと電気を感じる。 

>その他の異常や故障がある。 

I ご 使用の中止 

I ▼ 

D ため、コン tz ントか6電源プラヴを巧 
肢売店に点検•修理をご相談ください。 

故障や事故防止 ( 
さ、お買上げの詞 


お客様へ……おぼえのため、お買上げ年月曰、お買上げ巧名を記入されると便利です。 


^お買上げ年月曰 

年月日 ^ 

お買上げ店名 

V 


TEL 


FUjfrsu 

株式会社富±通ゼネラ/レ 

干 213-8502 川崎市高津区末長1116香地 
巧 044 (866) 1111( 大げ 表） 
http ：// WWW . 干 ujitsugeneral . co . jp / , 


9211077009 



















































